EMILIA SKAWIŃSKA 


przeżywszy lat 67, z których 47 jako służąca w jednej rodzinie, 


po krótkiej chorobie, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 4 Października 1896 r. 


Pozostałe siostry i służbodawczyni z rodziną zapraszają Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, 
który odbędzie się we Wtorek dnia 6 b. m. o godz. 4 popoł. z domu pod L. 39 przy ulicy Grodzkiej 
wprost na cmentarz. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


